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STATE LABORATORY INSTITUTE 
AMHERST DRUG LAB 


Chemist: 
Sample Name: 
Vial Number; 
Aquired On; 
Data file: 


RMP 

12-501 ITEM 1 PE 
6 

3/27/2012 

C:\CHEM32\1\DATA\RMP\RMP 2012-03-27 10-13-01\IN PE ONLY.D 


Vial:6 12-501 ITEM 1 PE Inj. No:1 Seq Line:6 

Acq. Method: C:\Chem32\l\DATA\RMP\RMP 2012-03-27 10-13-Ol\LOWBOIL.M 
Analysis Method: C:\CHEM32\l\METHODS\HYD.M 
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Customized Report:Hydrocarbon 


I Peak I 

RT 1 

Type 

1 

Width 1 

Area [ Area % 

Name 

— 1 

I # I 

[min] 1 


1 

[min] 1 

1 

_1_ 


1 

.1 

1 

-1 

2.8201 

BB 

1 

0.022| 

1 

49.270| 58.190 


1 

1 

1 ^ 1 

5.7451 

BB 

1 

0.035| 

35.401 41.810 


1 

1 3 

0.0001 


1 

0.0001 

0.0001 0.0001 Cocaine 

1 

1 4| 

0.0001 


1 

0.0001 

O.OOoj 0.000iDelta-g-THC 

1 

1 5| 

0.0001 


I 

o.oool 

0.0001 0.0001 Heroin 

1 
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of Report *** 
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